BMX-Kurbel „One piece Crank” 


Material: Stahl 
Pedalgewinde: 1/2” 
Kurbellänge: 170 mm 


# 292 042 00 
VE = 25 Stück 

BMX-Crank „One piece Crank” 
Material: steel 

Pedal threat: 1/2” 


Crank length: 170 mm 


# 292 042 00 
Unit = 25 pieces 


Kettenrad Tornado 2 


Material: Aluminium, CNC-gefräst 
Größe: 1/2" x 3/32” 
Gewicht: 206 g (38 Zähne) 


234 g (42 Zähne) 


#020 15800 42 Zähne 


VE = 10 Stück 
BMX-Kettenblatt 
Material: Stahl 


Kettenblatt: 44 Zähne 


# 292 038 00 
VE = 50 Stück 


BMX-Innenlager 


für einteilige Kurbeln 
- 851,5 mm 


# 292 043 01 
VE = 50 Satz 
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Tretlagerzubehör chainwheel parts 


Chain Wheel Tornado 2 

Material: aluminium, CNC-machined 
Size: 1/2" x 3/32” 

Weight: 206 g (38 teeth) 


234 9 (42 teeth) 


#020 15800 42teeth 
Unit = 10 pieces 


BMX-Chainring 
Material: steel 
Chainring: 44 teeth 
# 292 038 00 


Unit = 50 pieces 


BMX-Inner Bearing 


for one-piece cranks 
- 951,5 mm 


# 292 043 01 
Unit = 50 sets 


079 


